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56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 


1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 


1/2 
1/6 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2-3 
1/11 
1/3 
1/3 
1/12 
1/5 
1/10 
1/9 
1/7 
1/13 
1/7 
1/7-8 
1/5-6 
1/6 
1/13 
1/3 
1/6 
1/5 
1/6 
1/6 
1/4 


46161-50160 
12121-16120 
10105-17114 
233101-240210 
4146-9170 
4646-9170 
3138-6662 
1-3120 
61101-84100 
82201-85200 
45001-72000 
50001-54000 
25201-35200 
30201-36200 
20001-25000 
17201-27200 
40201-52200 
90211-96210 
18827 1-203270 
58121-66120 
66121-83120 


70201-75200 
85181-120180 

58221-63220 


81241-84240 


66.8 
56.9 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.9 
.08 
56.8 
56.9 
56.8 
56.8 
56.8 


AREA 


BRAR 


BAAR 


1/10 
1/4 
1/7 
1/2 

1/7 
1/8 


1/6 
1/7 
1/8 
1/6 
1/6 
1/7 
1/3 
1/6 
1/3 


1/2 
3/1 
4/2 
4/2 
3/1 


2/1 
2/2 


420221-455220 
280201-295200 


36001-41000 

59151-66150 
34101-39600 


73201-76200 


56121-59120 
56181-63180 
50081-53080 
28061-35060 
32121-43120 
17101-20100 
36221-39220 
63201-78200 
34121-37120 
23161-26160 
67221-77220 


100001-300000 


35001-50000 
35001-55000 

1-50000 


1-67000 
1-34219 


1-55500 


1-42214 
1-65000 
1-33814 
50001-71520 
14001-22000 
1-13214 
1-13000 
14001-21500 
10001-12500 
1-22000 
1-3800 


33001-73000 
29001-49000 


1-3000 


ur 

for] 


56.8 
56.8 
224 
56.8 
56.8 .11 
56.8 
56.8 
56.8 .28 
56.8 
56.8 
56.9 15 


1/8 
2/5 
1/2 

2/3 

1/2 
1/2 
1/2 
1/2 


1/2 


1/2 
1/2 
1/2 


1/1 


1/1 


1/2 


1/2 


1/2 


1/2 
1/3 


1/2 


45001-52000 
20001-25500 
16001-25000 


1666-6678 


1501-9000 
3001-8500 


2601-5630 
1-3120 


1-2220 
1301-2320 


1-1900 


8501-20500 
3001-5000 
2001-5500 


2601-6600 
2301-6300 
2001-5500 
3001-5500 
2001-4500 
2001-5000 


2001-5000 


3001-12000 


3501-11500 


2501-10500 


52171-67190 


22078-25085 
1-33514 
30001-52000 
1-32013 
1-33500 


1-15613 


or 


| 
56.9 
.08 
.07 
56.8 
56.8 
56.7 


BRAR 


1/3 


1/2 
1/2 
1/7 
1/8 


1/7 


1/3 
2/10 
1/4 
1/15 
1/2 
1/2 
1/2 


1/2 


1/3 
1/2 
1/6 
1/2 
1/3 
1/3 
1/3 
1/6 
1/2 


1/2 


1/2 
1/4 
1/3 
1/2 
1/2 
2/7 


1/4 
2/4 


1/2 


1/2 
1/5 


1/5 


57411-59430 


505001-555000 


1101-3800 


50191-59190 
2121-3130 


30001-38010 


6586-20606 


59001-99000 
24001-29000 


22001-29000 
52001-57000 


18001-30000 
22001-28000 


170101-215000 


56.8 


56.8 


56.7 

56.8 

55.5 

56.8 

56.8. all 

56.9 

56.9 

56.8 ell 

56.8 432 


1/2 
1/2 


1/2 


1/4 
1/5 
1/5 
1/3 


1/1 


2/10 


1/2 
1/3 
1/2 
2/4 
1/2 
1/3 
1/2 
1/2 
1/3 


1/2 
2/1 
1/2 


2/8 
2/1 


1/2 


20001-23000 


20001-30000 


71001-86000 
64001-84000 
19101-24000 


25001-35000 
27001-31000 
30022-37026 


8501-27500 


16001-20000 
14001-19010 
3618-6142 
10001-13000 


2401-3900 
1-3020 
30001-53000 


52001-92000 


1-15055 


15001-19314 


28001-78000 
3679-5391 


1342-2854 


1039-2051 


56.8 
56.8 


56.8 


56.8 


56.8 


56.7 
56.7 
56.8 
56.8 


56.8 
56.8 
56.9 
56.9 


56.7 


56.7 
56.8 


56.8 


56.8 
56.8 


56.5 


1.5 


4.95 


1.94 
1.6 
2.01 
1/2 
1/2 


2/2 
1/5 
1/6 
1/6 
1/2 
1/2 
1/3 


1/4 


15001-28038 
14201-16200 


5101-7000 
8301-9500 


8901-10400 


4101-6000 
4501-5400 
2001-3500 
2201-3400 


2501-3530 


2201-3730 


2101-3630 


3631-5260 
3101-4130 
3651-4880 


3251-4480 


5101-6630 
2101-4130 
5631-8660 
5361-8390 
2601-7630 
2601-6630 


2101-3613 
1561-3073 
1561-3073 


3101-4113 


3101-4113 


2101-4100 


56.8 1.1 
66.8 
56.8 1.1 
56.8 
ce 
56.9 1.7 
56.7 1.2 
1/2 
1/4 56.7 1.9 
1/2 56.8 
1/2 56.7 1.3 
1/2 56.9 
1/2 56.8 1.5 
1/2 56.8 1.4 
1/2 56.8 
1/3 56.8 2.1 
1/2 56.8 2.2 
1/3 56.8 
1/2 
1/2 56.6 1.08 
1/3 56.6 2.11 
1/4 56.8 2.12 
1/2 56.7 1.7 
1/2 
1/2 56.7 1.75 
1/2 
1/3 
1/2 
1/2 56.7 
1/2 56.7 
1/2 56.8 
1/2 
1/2 
1/3 56.9 


1/4 
1/2 


2/1 
1/2 
1/2 


1/2 


1/4 
1/3 
1/3 
1/5 
1/2 


1/8 


1/2 
2/7 
2/8 
2/7 
1/2 
2/9 
2/7 
1/2 
1/2 
3/7 
2/3 
2/6 
1/4 
1/4 
1/3 
3/8 
1/5 
2/4 
1/3 
2/6 


1/2 
1/3 
1/2 


1/2 


1/3 
1/2 
1/2 
2/4 
1/2 
2/9 
1/5 
2/2 
1/6 


1/2 


1/4 
1/7 
1/3 


1/3 


8251-9263 
4101-6114 


7001-17100 
6301-10320 


2081-3090 


4601-5610 
2091-3100 
5531-7040 


93001-98000 


14501-16500 

3001-5500 
22501-28500 
20001-24000 

3501-6500 


3501-5500 
6001-8500 
5501-8000 
10501-14500 
7001-12000 


7001-9000 


2001-4000 
2501-4000 


2001-3000 


2501-4500 
2301-4300 
6001-9000 
4001-7000 


18001-23000 
6001-8000 
8501-14500 


5001-8500 


6501-9000 


56.9 
56.9 


56.7 
56.7 


56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.6 
56.8 


56.8 


56.8 


56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.8 
56.8 
56.9 
56.8 
56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 


56.9 
56.9 
56.9 


56.8 


56.9 
56.8 
56.9 
56.8 
56.9 
56.8 
56.7 
56.8 
56.8 
56.9 


56.8 


56.7 
56.7 
56.8 


56.7 


2.1 
2.1 
% 
1.6 
1.55 
1.07 
1.0 
2.0 
1.5 
1.77 
1.5 
1.28. 
1.1 
55 
l. 5 
1.6 
1.4 
1.7 


18001-34000 


16501-27500 


5501-6500 
9001-11000 

3001-6500 

5501-7500 


1-6000 


2001-3200 
4501-6000 
2501-4500 
5001-7000 
3501-4500 
3501-4500 
6001-7500 


26001-46000 


15001-22000 


11501-15000 
9501-13000 
8501-12000 


12001-16500 


1001-2500 
1001-3000 
6001-7500 
4301-6100 

1-5000 
1-3500 
10501-15500 
8001-9000 
7501-11000 
13001-14500 


18001-22500 


21501-25500 
4501-6500 


4001-6000 


4001-5500 
4001-6500 
13001-17500 
2501-3500 


1001-2500 
3001-4500 


1/5 
1/3 
1/4 
1/4 56.7 1.0 
1/2 
1/3 
1/1 1.8 
56.8 1.1 
1/3 1.4 
1/2 
1/3 56.8 
1/2 56.8 1.3 
1/2 56.8 
2/10 
1/1 
1/5 56.7 
1/4 56.7 1.2 
1/3 56.8 1.0 
1/3 
1/3 
56.8 1.0 
56.8 
1/4 56.9 
1/5 
1/2 
1/3 56.7 1.3 
1/4 
1/4 
1/3 
1/2 
1/3 56.8 1.4 
1/4 
56.7 
1/2 
1/4 56.8 


1/3 
1/3 
1/3 
1/4 
1/4 


1/5 


1/2 
1/3 
1/3 
1/3 
1/2 
1/3 
1/4 
1/2 


1/3 
1/3 


1/4 
1/3 
1/2 
1/2 
1/2 
1/3 


1/2 


1/3 
1/2 
1/4 


1/4 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/3 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/3 
1/2 
1/2 


5501-7700 


8001-10000 


4501-6000 
4501-6300 


9501-11000 


9501-12000 


2001-3500 


6001-7000 


4001-5500 


6001-7500 


11001-12000 


7701-9200 
7501-9500 


8501-10000 


5001-7000 


5501-7500 


4001-6500 
3001-4000 
5001-6000 
5501-7500 


1501-2500 
1001-2000 


4501-5500 
5001-7500 


2501-4300 


1201-2200 
1501-2500 
2501-3500 
3001-4500 


3501-4500 


6001-7500 


2501-3500 


56.7 1.1 
56.7 
56.8 
56.7 1.35 
56.7 
56.7 1.67 
56.8 1.4 
56.8 1.74 
1.46 
2.0 


Tl. 


2801-3800 
1501-2500 
3601-5100 
2201-3200 


16001-18000 


3801-5300 
4201-5200 


4501-5500 
2501-3500 
5301-6300 
5001-6500 
2501-4000 
3501-6000 
5001-6000 
4001-5000 
4501-5500 


5501-8000 


5801-8300 


20001-23500 


7501-8800 


37501-45500 
27501-30500 
59501-67500 


22501-32500 


1/2 1.7 
1/2 56.8 1.29 
1/2 56.8 
1/6 56.7 1.18 
1/5 
1/3 56.7 2.0 
1/3 56.8 
1/1 
1/4 
1/3 56.7 1.67 
1/3 56.7 1.28 
1/4 56.7 1.86 
1/4 1.78 
1/3 1.4 
1/3 56.8 1.5 
1/2 1.4 
1/2 56.8 
1/2 56.8 
1/3 
4/2 
4/2 56.7 1.0 
4/2 56.5 
56.8 
56.8 1.2 
2/2 56.7 
3/2 56.7 
3/2 
2/2 56.8 1.0 
2/1 56.9 1.0 
4/3 56.8 
4/3 56.8 
4/2 56.8 1.1 
3/2 
6/2 56.7 1.1 


5/2 
4/2 
3/2 
3/2 
4/2 
1/11 
1/7 
1/9 
1/3 
1/2 


1/4 
1/3 
1/7 


1/2 
1/2 


1/4 


1/3 


1/4 


1/2 
1/2 
1/2 
1/3 
1/3 


1/2 
1/6 
2/3 
1/3 


1/2 
1/2 
1/2 


1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 


1/3 
1/7 
1/6 
1/4 


12001-14500 
29001-37000 


5001-6000 


7301-8300 
8001-9000 
20001-22500 


3001-4000 
3001-4000 


6001-7000 


5001-6000 


5131-6143 
4679-6391 
1542-3054 
2681-3693 
3383-5895 


1542-2554 
54113-55125 


3151-4163 


3131-4143 


1852-3164 
2689-3701 


3131-4144 
4679-5691 
1841-2853 


2193-3205 


15701-32700 
13001-27000 


1.4 


1.5 
1.0 
1.4 
1.3 
56.8 
56.7 
1.3 
56.7 1.0 
56.7 1.2 
56.8 2.1 
56.8 1.8 
56.8 


: 


7001-16000 
13001-25000 
32401-82400 
10401-20400 


7001-8000 
3329-5828 
3001-4800 
4601-6500 
3701-4900 


2001-3000. 


4001-6000 
7181-9210 
2601-3630 
10351-11880 


8101-10130 


5551-7580 
2101-6130 
8201-16300 
20581-28610 


4031-5560 


11181-12194 
21401-51500 


1581-2590 
2001-5000 


1-33000 


41001-55000 
32001-47000 


4501-7500 
7501-9000 


12001-13500 


31501-47500 


1801-2800 
2001-3000 


1/3 
1/6 56.8 1.2 
56.8 1.3 
2/7 56.8 
1/4 56.7 
1/5 56.7 1.4 
1/8 
1/4 56.8 

1/2 56.7 3.0 
1/3 56.8 2.7 
1/3 56.7 1.6 
1/3 56.7 1.3 
1/3 56.7 1.7 
1/2 56.7 1.3 
1/2 
1/5 56.8 1.4 
1/2 56.8 1.6 
1/4 56.8 
1/2 56.8 
1/5 56.8 
1/3 56.8 1.7 
1/5 56.8 1.5 
1/2 56.6 1.0 
2/2 56.8 1.2 
1/5 2.84 
1/5 56.7 1.56 
2/1 56.6 1.29 
1/2 56.8 1.5 
1/2 56.8 1.5 
1/9 56.7 
1/4 56.7 1.13 
1/3 56.7 1.0 
2/7 


1/3 
1/2 


1/3 
1/2 
1/2 
1/2 
1/3 


1/4 
4/4 
1/9 
1/4 
2/9 


2/10 


2/4 


1/16 
5/2 
3/4 


2501-3500 
2501-3500 


1501-2500 


3501-5000 
1801-2800 
2001-3000 
2001-3000 
2801-3800 


4801-5800 
46501-64500 
5001-6000 


117001-122000 


1-170021 


1-25020 
230033-299037 
250020-356532 
250026-290030 
235028-272032 
225015-356026 


30001-56800 
1-50400 
265028-333217 
85001-129600 
318001-327000 


a 
or. 


~~ won 
2 


1.35 
56.8 1.8 
56.8 
56.7-9 
56.9 65 
56.7 
56.9 
56.6 
56.7-9 .24 
56.5 .38 
56.8-9 


AREA 


3/4 
3/4 


1/8 


1/10 


2/2 

1/8 


2/3 


3/3 


1/10-2 


45001-87700 
247001-256000 
45001-72200 


347501-358500 


76917-96921 
57022-72026 
37922-52926 
40001-50000 
75120-95124 


138201-141200 


83531-97535 


86001-94000 


62697-69701 


42626-49630 
56026-63530 
1-31100 
63923-80927 


42724-57728 


32001-81000 

1-38100 
43224-58228 
25015-53226 

1-54020 


133001-193000 


67501-85500 


47021-49025 


1-32616 


56.8 
56.7 
56.7 
56.8 
56.7 
56.9 
56.8 
56.8 
56.7 
56.8 
56.8 


56.5 


56.7 


56.7 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.6 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.7 


56 


56.9 


56.8 
56.8 
56.7 
56.8 
56.7 


56.8 


56.7 
56.9 
56.8 
56.6 
56.9 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.6 
56.7-8 


56.8 


1/4 
1/2 
1/2 
2/1 


2/4 
1/4 
1/4 


2/2 

3/2 

3/3 

3/3 


1/2 


11501-24500 
2001-13000 
2001-13000 

13001-17000 

18001-21000 
6001-8300 
1-5318 


1-915014 
1-300016 


496016-501015 
1-400014 
1-500000 
1-400014 


1-2016 
500001-560000 
790001-820000 
284071-314070 


1-30000 
1-20016 
1-83000 


590036-6 18040 


56.8 
66.8 
56.8 
56.7 
56.8 
56.8 
56.9 42 
56.9 
56.8 
56.8 


1/2 
1/2 
1/3 
1/2 
1/3 


1/2 
1/2 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 


1-52000 
1-7016 
1-29000 
1-60016 
1-70000 


1-60016 


40001-53500 


15138-18162 
15138-18162 
145001-245000 
1-23000 
162001-217000 
20001-38000 


1-15165 
5119-16140 
35001-93000 


2000-46000 
500001-660000 


56.8 
56.9 
56.9 
56.8 
56.8 
56.9 
56.9 
56.9 18 
56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.8 
56.9 
56.8 
56.8 
56.9 
56.8 
56.9 
56.8 
56.8 
56.7 
56 46 
56.8 


1/2 
1/8-9 
1/2 
1/13 
1/5 
1/6 
1/5 
1/6 
1/2 
1/2 
1/2 
1/3 
1/4 
1/6 
1/5 
2/5 
1/10 
1/8 
1/9 
1/2 
1/11 


1-8350 
70001-73500 

406001-446000 
35501-38500 
340001-420000 
8001-12700 


30001-35000 
46001-55000 


308001-388000 


485001-525000 
554001-654000 
282001-312000 
323501-353500 


297501-317500 
186001-206000 
426501-526500 

20001-168000 
539001-569000 


56.7 
56.8 
56.9 


56.8 


56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.8 
56.8 
56.8 


56.8 


56.9 
56.9 
56.9 
56.8 
56.8 


56.9 


56.8 
56.9 
56.9 
56.8 
56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.9 
56.8 
56.8 
56.8 
56.9 
56.8 
56.9 
56.9 
56.9 
56.8 
56.9 
56.8 
56.8 
56.9 
56.9 
56.7-8 


FRA 
FRA 


1/6 

1/12-13 

1/9 

1/4 
1/9 
1/18-19 
1/7 

1/5 
1/7 
1/5-6 
1/8 

1/4 
1/6 

1/2 

1/7-8 

1/2 


229501-249500 
158001-168000 
1444001-1544000 
758501-938500 
20001-31500 
97501-107500 
102501-112500 
459501-499500 
1963001-2063000 
770001-870000 
160001-180000 
683501-793500 
179001-219000 
569001-599000 
359001-409000 
170001-185000 
191001-221000 
233501-273500 
749501-889500 
441001-561000 
233001-308600 
320001-570000 
298001-328000 
3001-13500 
85501-105500 
696001-876000 
504001-704000 
230501-250500 
270001-280000 
193001-243000 
81001-95100 
40001-55000 
285001-395700 
422501-462500 


30001-35000 
5031-90000 


56.8-9 
56.8-9 .13 
56.8 
56.8 
56.8-9 
56.8-9 .13 
56.8-9 
56.8-9 .13 
56.8-9 
56.8-9 
56.8 
56.9 
6.8-9 
6.9 
6.9 
1/3 2.5 


1/4 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/3 
1/3 


1/5 


1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/2 


1/2 
1/2 
1/4 
1/2 
1/3 
1/2 

1/2 
1/2 
1/2 

1/2-3 

1/2-3 
1/2 

1/3 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 


19001-27500 
12001-17000 
3101-8100 
12001-21000 
13001-19000 
39001-47000 
40001-44000 
42001-47000 
40001-60000 
45801-55800 
41301-46300 
39301-44300 
44801-59800 
46301-56300 


8101-18650 
23101-42650 
15221-33870 

4601-7650 
43201-54250 

40001-45000 
50001-60000 
30001-33000 
40001-43000 
1-3000 
1-5000 
1-3000 
1~3000 
1-3000 
1-3000 
25001-30000 
1-3000 
1-3000 
85001-90000 
1-3000 
1-3000 
10001-13000 
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oo ot oT 


56.8 
56.8 
56.9 
56.9 
56.8 
56.8 
56.8 


1-3000 

1-3000 

1-5000 

1-3000 

1-5000 
70001-85000 
10001-13000 
85001-90000 

20001-97000 
70001-85000 

1-3000 

1-3000 

1-3000 
70001-75000 
40001-76000 
25001-30000 
20001-23000 
1-3000 
1-3000 

1-3000 

1-3000 

1-3000 
1-3000 
45001-53000 


1/2-3 
56.8 
1/2 
1/2 
1/2 56.8 
56.8 
1/2 56.8 
1/2-3 
1/2 
1/2 56.8 
1/4 
1/3 
56.8 
1/6 
56.8 
1/7 
1/2 
1/3 56.8 
1/2 
56.8 
56.8 
1/2 
56.8 
1/2-3 
1/3 56.8 


1-3000 
80001-83000 
1-3000 
1-3000 
25001-30000 
1-3000 
55001-70000 


30001-36000 
70001-80000 
1-5000 


1-3000 
1-3000 
42001-52000 
1-3000 
25001-30000 
50001-53000 
1-3000 

1-3000 

50001-80000 
1-3000 
30001-38000 
25001-30000 


30001-35000 
30001-35000 


1-3000 
1-3000 


12151-15175 
15151-24175 


293221-338220 


82141-87140 


56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 


56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.8 
56.7 


56.8 
56.8 
56.8 


56.8 
56.8 
56.8 


56.8 
56.8 
56.8 
56.9 
56.8 


56.8 
1/2 56.8 
1/2 
1/2 
1/3 
1/2 
1/7 
1/2-3 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/4 
1/5 


1/5 
1/5 


1/4 
1/3 


1/2 


1/2 


68201-73200 
61241-66240 
83141-87140 
73221-77220 
80221-84220 


11701-23700 


20001-26000 


65001-88000 


2057-7072 
4001-19961 
1546-6564 
1559-11576 
1550-21565 
1551-6568 
2545-7563 
1547-6562 
1548-6565 
2026-32050 


37101-56100 


6001-11050 
50001-59100 


20001-25500 


28001-30000 
25501-29700 
21501-25500 
14501-19000 
26001-29520 
30001-31700 
8001-9802 
8001-10800 


8801-11930 
8001-10120 

8001-9800 


8001-9800 


56.8 
56.8 


56.6 
56.8 


56.8 


56.8 


1/2 
56.9 
1/2 
1/2 
1/3 
1/2 
1/2 
56.9 
i/2 56.8 
1/2 
56.9 
1/2 56.8 
1/2 56.9 
1/2 
1/2 56.8 
1/2 56.9 


1/2 


1/2 


1/3 


1/2 
1/2 
1/2 
1/2 


1/2 


1/2 
1/2 


1/2 
1/2 
1/2 


1/2 
1/2 


1/2 
1/2 


1/2 
1/2 


13501-15220 
8001-9010 
8001-10570 


4501-5100 
4451-4850 
2701-2900 


15001-32000 
10541-16087 
9161-12007 
7161-10407 


5561-7707 


56. 


56. 


56. 
56. 
56. 
56. 


56. 


56. 
56° 


56. 
56. 
56. 
56. 


56. 


56. 
56. 


56. 


56. 


1/2 56.8 
1/2 56.8 
56.9 
1/2 56.7 
1/2 
1/8 
1/8 56.8 
1/7 
1/5 
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